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Alle Ohmzahlen in einem Widerstand, daher ) 
Für alle Verhälinisse verwendbar 
Kein Ummontieren des Widerstandes bei Ver- N 
wendung anderer Lampen oder anderer & 
Stromquelle 2 
Umänderung des Gesamtwiderstandes mit 4) 
einem Griff ‘ 
Mit Feineinstellung h 
Kein großes Lager mehr nötig, sondern nur 
‘ 
D 
D) 
D) 
‘ 
D 
y 


noch eine Ohmzahl. 
Brutto-Preis Mk. 1,30 


BELLMANN & PUTTMANN 
ELEKTROTECHNISCHE FABRIK 


Berlin S59 Kottbuser Damm 74 
Fernsprecher: F2 Neukölin 8481 
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